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二 人 抬 喷 回 器 〈 河 南 省 ) 
手推车 喷雾 器 〈 山 西 省 ) 

572 型 手 搁 喷 粉 器 〈 江 苏 省 ) 
打 狐 夹子 〈 楠 龙 江 ) 

蚁 式 布 袋 撒 粉 器 〈 陕 西 省 ) 

于 提 轴 种 式 填 粉 器 (江西 省 ) 
双 头 喷 寓 车 〈 脚 踏 ) 《〈 泪 西 省 ) 
独 翰 双 管 喷 千 器 (安徽 省 ) 

涂 葵 器 〈 河 北 省 ) 

手 推 独 轮 四 管 玉 才 车 〈 潮 北 省 ) 
工人 一 0.8 谷 物 精 选 机 (河南 省 ) 
木 制 摔 种 器 “〈 安 徽 省 ) 

双 翰 手 压 喷 才 车 《江苏 省 ) 
单 轮 手 压 喷 才 车 〈 江 苏 省 ) 
双 算 高 压 纤 惫 器 《江苏 省 ) 
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人 制造 车 ， 河 北 省 高 邑 县 黑白 然 业 生 产 合作 社 国 振 药 仿 南斯拉夫 背负 人 帕 动 喷 骂 器 制 
成 。 

用 获 及 效能 ， 适 用 于 棉花 ， 马 从 蓝 及 一 般 作 物 的 喷 回 防治 病虫害 ， 一 人 井 作 ， 每 具 
工作 10 小 时 可 时 10 亩 。 

构造 ， 主 要 由 昔 液 桶 、 压 和 简 、 膜 型 吸水 和 泵 及 喷头 皮 党 奏 成 。 药 液 桶 是 局 圆 形 ， 用 
白 詹 皮 制 成 的 ， 可 装 洲 液 攀 30 市 厅 。 压 稀 简 时 图 科 形 ， 洗 在 药 液 桶 内 的 一 边 ， 上 边 客 
天 ， 下 端 有 二 由 向 活 门 与 吸水 泵 相 联 。 明 水 系 通 过 这 活 门 把 梦 液 打 信 压 缩 简 内 。 简 的 中 
部 外 边 〈 此 处 与 药 液 棚 相 联 ) 接 一 像 皮 管 ， 把 蔡 液 浴 到 喷头 。 吸 未 泵 是 由 橡皮 碗 制 成 。 
橡皮 碗 由 ! 外 钉 和 环形 铂 铁 件 固定 于 线 液 彬 下 部 ， 内 月 两 个 和 回 ] 活 头 分 别 : 了 共 液 棚 及 压 笛 
人 笠 相 联 。 橡 皮 碗 中 部 与 操作 手 把 相 联 。 手 把 是 以 舌 铁 环 为 文 点 ， 搬 动 手 把 ， 腊 型 吸水 系 
荔 起 作用 。 药 液 桶 上 部 有 一 开口 ， 内 有 过 泪 网 ， 丝 液 驳 由 此 履 入 。 

使 用 方法 ， 先 把 配合 好 的 葛 液 放大 药 液 相 ， 限 然后 把 药 液 桶 背 在 背后 ， 左 手 搬 动 驭 
水 毗 把 手 ， 右 于 拿 着 喷 管 就 可 进行 螨 条 。 

由 一 喷头 
药 液 桶 盖 
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人 拉 喷 需 器 


创 咎 者 ,河南 省 新 乡 县 七 里 营 乡 刘 庄 农业 社 杜 学 礼 。 

用 薄 和 效率 ， 适 于 防治 棉花 虫害 。 工 作 时 用 二 人 哲 着 ， 每 日 可 治虫 害 20 一 25 南 ， 比 
对 管 喷雾 器 效率 提高 2 一 3 倍 ， 使 用 安全 ， 节 省 劳力 。 

构 滥 ， 此 喷 才 器 是 由 铁 桶 单 管 喷 才 器 ， 膝 皮 管 、 喷 头 、 木 棍 等 部 分 想 成 。 玖 桶 是 父 
煞 玉 的 ;用 铁 料 系 在 森 棋 上 。 铁 桶 上 帮 两 块 木板 ， 安 装 单 管 喷 喝 右 ， 单 管 喷 条 器 由 一 专 
状 杠 村 带动 ， 杠 杆 的 支点 是 在 木 棍 下 面 的 木板 上 ， 生 丁 中 部 和 单 管 喷 才 器 相 速 ， 搬 动 枉 
李 的 后 端 ， 就 可 使 单 管 喷雾 器 的 塞 杆 上 下 移动 ， 进 行 喷 和 。 

使 用 方法 ， 工 作 时 由 二 人 招 着 喷 喜 器 ， 后 边 的 人 负责 搬 动 杠杆 ， 前 边 的 人 用 两 手 分 
别 拿 着 两 个 喷 管 进行 喷 和 。 

改进 翡 见 :前 边 一 人 由 于 两 手 拿 喷 管 ， 无 法 照 屈 木 棍 ， 因 此 建议 将 两 喷 管 安置 在 一 
林 架 上 ， 用 一 手 拿 喷 管 ， 一 手 照顾 森 棍 ， 工 1 更 为 方便 。 
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自由 吸水 压力 喷 需 器 


制 得 者， 广东 省 江 四 市 手工 业 联 社 。 

用 徐 及 效能 ， 适 于 禾 谷 类 、 甘 蔗 、 蔬 某 、 黄 麻 等 作物 的 喷 酒 农 革 防治 病 虫 赛 。 由 二 
人 操作 ， 每 日 可 喷 14 一 17 南 。 

效 利 及 性 能 ， 此 喷 吉 器 是 由 啤 筒 、 压 缩 李 、 药 液 柄 、 皮 管 喷 头等 组 成 。 狸 简 和 压 炉 
栖 相 联 并 立 ， 下 边 以 三 点 固定 在 铁 板 上 。 别 简 和 药 液 桶 是 用 皮 管 相 联 ， 压 和 桶 和 啤 简 直 
接 联 通 ， 压 篇 桶 接 有 一 皮 管 并 带 喷头 。 嘲 简 塞 杆 之 动作 是 由 一 杠杆 操 粒 ， 此 杠杆 以 压 辐 
栖 作 支点 ， 搬 动 杠杆 ， 别 简 塞 杆 朗 上 下 移动 ， 把 药 液 桶 中 之 药 液 吸 进 嘲 简 ， 然 后 进 进 压 
编 栖 ， 再 经 喷 管 喷 出 。 它 的 喷射 高 度 可 达 11 公 尺 ， 幅 宽 为 1 公信 。 

使 用 方法 ， 使 用 了 时 由 二 人 操作 ， 先 把 药 液 配合 好 放大 药 液 衫 内 ， 把 喷射 别人 简 和 殖 滚 
栖 克 在 需要 喷射 的 地 方 ， 一 人 搬 动 杠杆 ， 一 人 拿 着 喷 管 ， 即 可 进行 喷 咽 。 侨 周围 作物 呀 
完 后 ， 再 移动 。 
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手推车 喷 才 器 


改装 者 ， 山 西 省 师 汾 县 金 殿 乡 光世 农业 社 利用 单 管 喷 才 器 改装 成 的 。 

用 葵 及 优点 ， 运 于 在 棉花 上 并 酒 高 尖 度 “1059” 药 液 ， 防 治 蚜虫 。 效 率 高 ， 一 人 每 
艾 喷 两 行 ， 每 天 可 喷 治 棉花 30 一 40 雷 。 使 用 轻便 、 省 力 ， 改 装 方法 简单 ， 愤 用 低 ， 一 部 
只 需要 改装 费 15 元 左右 。 (不 包括 单 管 喷 守 襄 ) 

改装 方法 ; 

1. 作 一 独 轮 木 推 车 ， 车 长 169 公 分 ， 车 腿 高 44 公 分 ， 独 翰 直 径 47 公 分 。 

2. 用 普通 煤油 桶 一 个 ， 固 定 在 独 表 车 两 根 横梁 的 中 间 ， 以 盛装 鞠 液 。 

3. 用 单 管 喷雾器 一 台 ， 装 人 煤油 棚 内 。 作 一 木 夹板 ， 将 喷 才 器 固定 。 喷 才 器 改 为 两 
不 出 水 弯 头 ， 分 别 装 上 朋 皮 管 。 在 膝 皮 管 前 端 装 上 喷头 ， 用 粗 匆 秋 固 定 在 车 架 前 端 两 
例 。 

4. 在 独 输 车 轮轴 的 两 端 各 装 一 长 网 22 公 分 的 曲柄 ， 用 圳 杆 与 装 在 喷 老 器 塞 杆 上 的 压 
板 相 联 接 ， 连 杆 长 100 公 分 ， 塞 杆 压板 长 40 公 分 。 工 作 时 ， 随 着 地 输 的 转 动 ， 曲 柄 机 构 
就 自动 带动 塞 杆 上 下 活动 ， 进 行 压 熔 工 作 。 

使 用 方法 ， 先 根据 棉花 高 低 和 行距 的 大 小 调节 好 距 头 在 车 架 前 端的 位 置 。 疆 节 高 低 
时 ， 将 固定 鹏 皮 管 的 铁 穆 搬 直 或 折 弯 。 导 节 行距 时 ， 将 饮 攻 收 抠 或 向 外 推 开 就 行 。 然 后 
装 大 药 液 ， 一 人 推 着 车 ， 使 输 子 在 棉 株 行 关 前 进 。 
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压 类 喷 喜 器 


划 千 者， 江苏 省 苏州 安 业 丝 械 厂 。 

用 莹 及 效能 ， 适 于 棉花 、 嫉 国 、 稻 国 等 作物 的 喷 吉 防 洁 病虫害 。 效 率 较 高 ， 一 鞭打 
足 气 就 可 将 所 了 贮 的 7 公斤 药 液 喷 完 。 

构造 ， 由 贺 形 药 液 柄 、 打 气 简 、 喷 头皮 管 等 租 成 。 药 液 柄 是 已 药 液 的 ， 用 普通 铁皮 
制 成 ， 上 省 一 贺 日 ， 打 气筒 就 由 这 图 晶 放 天 药 泸 桶 内 ， 上 上端 固定 在 圆 日 上 ， 打 气 简 的 把 
手 露 在 药 液 桶 的 上 部 ， 在 药 液 桶 中 部 几 一 喷 管 ， 上 部 有 一 帮 气 疝 。 

使 用 方法 ， 先 把 打气 笠 拿 出 ， 把 药 液 配合 好 ， 放 大 葛 液 桶 肉 。 共 数量 不 应 赵 过 规定 
.限度 《药流 桶 外 面 划 有 一 限制 线 ) 。 再 把 打气 简装 好 ， 一 次 打 足 气 ， 用 背 疾 把 药 液 桶 彰 
在 背后 ， 用 手 拿 着 喷 管 ， 打 开 开 关 部 可 喷 老 。 
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572 型 手 斤 喷 粉 器 


创造 者 ， 地 方 国 营 上 海安 业 药 械 厂 。 

用 葡 及 效能 ， 适 于 对 粮食 、 档 花 ， 烟 草 等 作物 以 及 蚊子 、 车 日 ， 喷 投药 粉 防治 病 赎 
地 是 二 人 操作 ， 每 日 工作 10 小 时 ， 可 喷 9 一 18 南 。 

葵 薄 : 喷 粉 器 是 由 圆 桶 形 北 粉 桶 、 几 局、 喷 管 及 一 套 传动 齿轮 和 组 成 。 在 药粉 棚 出 粉 
目的 三 端 有 一 套 变速 齿 输 ， 加 大 几 局 转速 ， 揪 把 转 一 周 ， 属 局 就 畏 50.84 转 ,这 样 鼓 超 很 
开罗 力 ， 吸 收 由 松 粉 骏 烩 人选 到 开关 色 内 的 药粉 ， 经 出 粉 口 通 过 喷 管 喷 出 。 在 殉 粉 棚 外 部 
状 远 药粉 桶 盖 地 方 ， 有 一 搬 手 曲 帽 过 一 开关 盘 。 开 关 双 是 由 开关 片 、 开 关 盘 及 开关 连接 


本 相 成 ， 开 关 权 及 开关 片 各 有 玉 个 国 孔 ， 把 搬 隆 蝶 帽 上 下 斤 动 就 可 参 节 出 粉 基 。 


规格 性 能 ， 药 粉 桶 容积 ，0. 0054 立 方 公 尺 〈 最 大 药 份 容量 公斤， 以 滑 石粉 为 标 


蕉 ) 。 

最 类 噶 粉 量 ，0. 45 公 斤 分 键 (每 分 簿 平均 30 畏 ， 以 滑石 粉 为 标 北 ) 。 

儿 各 药粉 ， 一 次 可 喷射 1, 6 一 2. 6 调 。 

使 用 方 小， 使 用 时 先 注 好 潮 滑 油 , 试 搞 数 赫 , 看 是 否 有 不 正常 情况 ， 然 后 装 大 药粉 ， 
但 永 应 赵 过 药粉 桶 容积 的 四 分 之 三 ， 用 背带 挂 在 腰部 ， 左 手 握 佳 出 粉 管 上 的 把 手 ， 有 有 手 
挫 动 斤 把 ， 工 技 喷 撤 对 象 铀 整 喷 粉 量 ， 控 制 斤 动 速度 在 每 分 争 30 一 35 畏 之 间 。 人 行 速 度 
革 喷 撒 对 象 确定 。 前 进 方向 一 般 顺 罗 前 进 ， 如 道 罗 前 进 应 把 喷 粉 管 持 向 人 体 反 面 ， 或 侧 
向 下 所 。 在 朝 才 未 干 时 工作 ， 不 要 使 喷 咀 接触 露水 。 


插 撞 袁 
药粉 侦 盖 
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手提 风 箱 式 喷 粉 器 


创造“ 者 ;江西 省 番 阳 又 城关 杀 器 合作 社 王 务 水 。 
用 途 及 效能 ， 适 用 于 各 种 吾 作 物 喷 4eo 及 滴 滴 详 药粉 。 每 人 你 日 可 喷 6 一 8 喜 。， 
有 “构造 :此 喷 粉 器 构造 简单 ， 制 造 方便 。 他 部 构造 分 为 风 箱 、 了 及 炮 箱 、 喷 粉 管 
， 河北 省 宣 理 生产 合作 社 丘 夭 成 。 二 
Ga _ ， 惟 “ 三 部 分 ， 僵 部 均 系 木 制 。 必 箱 雨 端的 下 部 各 开 一 个 带 有 活 门 的 小 圆 孔 ， 箱 中 安 一 活 窜 
汪汪 必 生 ， 亲 让 二 9 5 洒 室 科 末 水 起 站 和 本 CT 生生 术 ， 尖 的 边 宗 条 一 二 关 志 ， 上 箱 内 站 多 村 前 。 污 守 板 上 拷 一 木 捉 季 把 :条 内 少 本 省 宇 扩 
0 “民生 有 一 合 的 中 部 奖 一 内 粉条 与 克 道 相 拓 。 内 所 箱 关 与 下 粉 管 相继 ， 能 卡 在 及 女 
尖 。 药 液 桶 是 用 铁皮 做 成 ! 成 局 圆 形 ， “| 
作证 和 半生 相 二 2 宁 下 生 使 用 方法 :用 前 将 莉 粉 半 在 附 粉 箱 内 每 光 欧 一 斤 堪 右 )， 将 各 部 速 接 好 以 后 ，| 
容量 网 14 厅 左右 。 药 液 桶 下 部 安 一 樟 皮 管 ， 棉 皮 管 上 技 一 路 管 ， 喷 管 中 间 安 一 皮球 ， 内 。 下 时 ”把 的 条 基 在 网 前 ， 左 手提 属 箱 手柄 ， 右 手 拉动 活塞 板 手 把 ， 药 田 如 直 破 喘 全 虹 轴 。 


有 和 单 向 活 门 ， 以 便 从 药 液 桶 中 吸出 药 液 ， 并 把 药 液 压 射出 去 。 皮 球 是 用 喷 管 上 安置 的 手 ‖ 
把 隶 按 压 的 。 | 
”使 用 方法 ， 先 将 药 液 配合 好 ， 放 太 药 液 桶 内 ， 然 后 将 药 液 权 背 在 背后 ， 手 侠 喷 村 ， 
大 护 压 手 把 ， 药 水 即 由 喷头 喷 出 。 
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推 车 式 四 管 喷 需 器 


-人 亨 造 者 : 山西 省 芮 县 城关 铁 业 和 社 王 清 合 等 三 人 。 
用 途 及 效能 ， 夭 用 于 棉田 喷 欧 治虫 。 一 人 操作 ， 人 日 可 喷 40 南 左右 。 
构造 及 性 能 :由 独 输 车 、 欧 液 桶 、 嘲 简 、 曲 柄 速 杆 及 喷 管 竺 构成 。 
独 输 车 :由 本 制 车 架 及 车 输 兢 成 ， 车 架 前 端 支 在 车 输 上 ， 后 边 安 两 根 方 未 柱 支 地 ， 
由。 下 轮 输 图 是 用 钢板 做 的 ， 轮 辐 是 由 方 林 做 成 ， 车 办 直径 为 45 公 分 。 言 架 高 4 公分， 小 车 
上 倒 长 构 145 公 分 ， 车 架 写 攀 65 公 分 。 
”区 波 桶 : 莉 液 桶 固定 在 车 架 上 ， 四 普通 煤油 桶 改 成 。 桶 的 芋 边 安 有 本 板 盖 ， 普 上 开 
公国 农具 展 富 会 乔 _ 有 要 站 液 的 口 ， 工 在 口上 安 有 方形 斗 ， 内 有 过 滤 网 。 嘟 简 下 端 就 播 在 攻 波 桶 办 。 
科学 莹 及 出 版 对 出 版 和 别 简 ， 琥 竹器 共有 两 个 响 简 ， 披 堪 右 排列 ， 下 端 插 太 莉 液 本 内 ， 上 端 由 药 液 寿 上 的 
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植保 13 YE: 
木 架 加 以 固定 ， 嘲 简 把 手 与 上 过 的 压 村 相连 。 华 个 哇 简 各 安 一 总 皮 管 ， 每 一 总 皮 管 入 分 二 双关 鄙 露 章 ( 脚 路 ) 
出 两 个 支管 ， 在 每 个 支管 上 各 安 有 喷 管 、 喷 头 。 1 
曲 栖 速 杆 机 构 : 由 曲柄 、 回 村 及 压 杆 构 成。 曲柄 两 根 ,各 长 13 公 分 ， 分 别 装 在 车 办 直 - 
烛 的 两 端 。 连 杆 两 根 ， 各 长 90 公 分 ， 下 边 与 曲柄 相 速 ， 上 边 与 压 杆 右 接 ， 压 杆 中 疝 和 啤 
简 手 把 相 束 ， 后 端 以 车 架 上 安置 的 木 柱 作 支 点 。 工 作 时 ， 行 走 办 一 面 转动 ， 一 面 便 通过 站 
曲柄 连 杆 、 压 杆 ， 带 动 嘲 简 塞 杆 上 下 运动 。 和 
喷 管 架 ， 是 专门 用 来 安装 喷 管 用 的 架子 ， 直 方 木 制 成 ， 安 装 在 车 架 的 前 方 《 与 车 架 
是 活动 连接) ， 移 动 中 并 插销 ， 即 可 调整 喷 管 高 低 。 者 
使 用 方 法 ， 先 往 莉 液 桶 内 装 满 蕴 液 ， 再 棚 独 作 物 生 长 情况 ， 届 整 喷 管 商 低 。 由 一 站 
人 秦 车 ， 使 车 输 走 在 行 间 ， 进 行 喷 需 。 


创 造 者 : 江西 省 安 义 县 嚼 场 。 
用 途 及 特点 : 通 于 大 田 和 棉田 作物 治虫 喷 需 用 ， 能 节省 动力 ， 移 动 方便 ， 可 以 同时 
进行 双 行 喷 圳 。 二 人 操作 ， 每 天 能 喷 12 一 15 献 。 
”构造 和 规格 : 底座 是 一 个 三 角形 的 小 车 ， 计 前 安 一 铁 输 ， 后 部 由 两 个 本 柱 支 地 ， 后 
部 有 坪 个 手 把 ， 车 底 距 地 面 14 公 分 。 桔 上 鞭 一 马 圆 形 木 梢 〈 瑟 莉 液 用 ) ， 高 48 公 分 ， 
县 径 为 70 公 分 ， 短 径 为 37 公 分 。 桶 内 搂 近 下 部 中 央 有 一 莉 液 担 拌 输 ， 固 定 在 曲 朝 上 ， 曲 
朝 由 别 简 压 杆 交 动 ， 以 挠 拌 药 液 。 桶 内 后 部 安 有 嘲 简 ， 嘲 简 塞 杆 的 动作 是 由 上 过 的 压 杆 
.过 带动 的 ， 压 杆 以 药 液 桶 前 面 的 木 杆 作 支点 ， 中 间 与 叶 简 把 相 联 ， 后 部 用 铁 灰 与 踏板 相 
使 用 方 法 : 工作 时 ， 一 人 用 脚 踩踏 板 , . 另 一 人 手 拿 两 个 喷头 ， 同 时 喷 两 行 作物 。 
喷 好 一 区 后 ， 再 移 到 另 一 区 内 。 爵 管 长 度 一 般 在 4 公 尺 久 上 ， 以 便 少 挪动 位 置 ， 提 高 工 
作 效 率 。 
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- 间 前 造 者; 广东 省 江门 市 江 站 五 多 家 梳 制品 厂 。: 
半 用 这 : 通 于 稻 变 重 杀 证 证 蔬 某 等 作 蝎 喷 莉 党 虫 ， 也 可 用 了 了 东 昔 衡 生 顺 厅 莉 


直 可 潜 及 规格 ， 背 提 式 喷 圳 器 是 在 莉 液 情 内 安里 一 个 别 科 制 成 。 药 液 捅 是 卫 普 通 铁皮 
制 成 ， 汶 局 圆 形 ， 桶 的 容量 欧 10 公 斤 。 桶 的 上 边 有 两 个 图 日， 一 为 装 莉 液 用， 内 有 过 滤 


杆 操 赚 的 ， 柜 杆 是 以 嘲 笠 上 部 的 活动 台 形 铁 板 作 支 点 ， 嘲 简 上 边 接 一 皮 管 〈 其 上 融 有 了 喷 
头 ) 。 扳 动 柜 杆 ， 莉 液 即 从 莉 液 桶 进 大 别 笛 内 ， 然 后 经 压缩 喷射 出 去 。 
习 使 用 方法， 使 用 时 二 一 人 操作 ， 先 把 配合 好 的 莉 液 放大 藉 液 桶 内 ; 然后 背 在 背 
WE 上 ， 一 手 拿 喷 管 ， 一 手 扳 动 模 杆 ， 妈 可 迭 行 喷 吉 。 
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圆 ; 一 为 安装 咖 简 用 ， 别 简 用 两 个 螺 秋 固定 在 欧 液 桶 口上 。 嘲 简 塞 杆 的 动作 是 由 上 边 模 
上 上边 的 压 杆 来 带动 ， 此 压 杆 是 以 看 液 箱 上 边 安 装 的 支架 作 支点 ， 两 端 与 莉 简 把 相 联 。 每 


独 输 双 管 喷 老 器 


产 地 : 安徽 省 东 沪 树 。 

用 途 和 效能 ,- 适 用 于 旱 灶 作 物 地 区 喷 酒 莉 滚 防 落 病 虫 军 。 三 人 操作 ， 侍 天 可 嘻 28 亦 ， 
站 用。 

构造 及 性 能 :由 区 液 箱 、 独 输 车 、 责 个别 简 及 压 杆 构成 。 菏 液 箱 成 构图 柱 形 〈 其 畏 
6 公分 ， 和 类 琐 38 公分 ， 高 36 公 分 ) ， 安 时 在 一 个 长 120 公分 、 实 42 公分、 高 0 公分“〈 不 
包括 车 把 柄 ) 的 三 角形 小 车 架 上 。 箱 子 的 前 端 和 后 端 各 安 有 一 别 简 ， 嘲 简 塞 杆 由 莉 液 箱 | 





企 别 简 上 安 有 一 个 腰 皮 管 ， 在 腰 皮 管 的 前 端 安 有 喷 管 、 喷 头 。 
使 用 与 保 莽 :此 种 喷 才 器 由 三 人 操作 ， 一 人 推 车 着 压 熔 嘲 简 ， 另 外 雨 人 手 技 喷 杆 ， 
把 莉 液 喷 到 作物 上 去 。 当 周转 作物 喷 完 时 ， 再 推动 车 子 移 到 另 一 个 位 苇 上 ， 粒 逢 喷 莉 。 
由 于 莉 液 是 木 制 的 ， 因 此 在 不 用 时 应 放 在 泡 有 阳光 的 地 方 ， 或 箱 内 紫 满 水 ， 以 台 干 


烈 。 








创 造 单位， 湖北 省 天 门 县 徐 黄 郑 团结 四 和 社 。 有 ， 创 造 者 河北 省 好 娃 委 业 试 验 站 工人 王 升 屏 。 
用 途 : 踪 于 棉田 或 其 他 旱田 作物 喷 莉 治虫 。 0 途 ， 在 棉花 蕉 种 上 涂抹 “1059” 莉 液 ， 防 洁 蚜虫 和 科 电 昧 等 。 
构造 及 性 能 ， 装 莉 液 的 箱子 是 梯形 的 《前 端 宽 18 公 分 ， 后 端 寅 28 公 分 ， 高 3 公分， 站。 构造 ， 直木 架 、 熙 液 简 及 四 个 诊 车 剧 制 成 。 木 架 用 四 根木 杭 作 成 ， 长 29 公 

长 42 公 分) ， 放 在 15 公 分 高 的 三 输 车 架 上 。 在 箱子 后 部 上 边 安 有 一 个 嘲 筒 ， 嘲 简 上 有 皮 “二 ”分 ， 宽 19 公 分 ， 在 后 边 平 靶 一 长 狗 125 公 分 的 木 柄 。 攻 液 简 用 洋 铁皮 制 成 ， 长 34 公分 ， 
管 。 在 箱子 中 部 有 20 x 15 公 分 的 惰 洞 ， 上 有 过 滤 网 ， 是 往 攻 液 箱 洪 莉 液 的 地 方 。 在 箱子 “和 目 “直径 11 公 分 ， 横 着 固定 在 林 架 上 。 莉 液 简 下 边 装 着 四 根 不 同 长 诬 的 弯 形 粮 莉 管 ， 四 个 这 
前 面 有 一 个 綦 方形 的 架子 〈 寅 18 公 分 ， 高 170 公分) ， 名 子 上 面 的 横 杆 上 安 有 压 村 《长 80 中“ 莉 剧 〈 用 布 作 成 ) 分 别 装 在 彤 莉 管 的 前 端 ， 高 低 不 一 致 ， 装 成 阶梯 形 。 这 样 ， 从 狐 面 
公分 ) ， 中 间 和 听 简 塞 杆 相 联 。 架 子 的 前 面 是 用 板 条 做 成 的 三 角 柱 体 〈 三 角形 两 腊 14 公 站， 大 ， 一 次 可 涂抹 获 种 10 公 分 多 高 。 
分 长》， 在 箱子 上 面 的 架子 上 固定 两 根 推行 用 的 把 手 〈 寻 坡 1:3 ， 长 90 公 分 ) 。 三 个 车 “年 ，。 使 用 方法 及 效能 ， 先 在 蕴 波 季 里 装 满 茹 液 ， 然 后 一 人 手 拿 木 柄 ， 使 众 药 刷 移 紧 术 


输 的 直径 都 是 26 公 分 。 重 ” 环 沿 塘 前 进 ， 莉 液 就 可 通过 轮 莉 管 、 诊 蕴 剧 诊 抹 到 入 花 董 穆 上 。 每 次 族 抹 一 行 ， 一 人 
此 种 喷 虽 器 昔 系 木料 做 成 ， 制 造 简单 ， 成 本 低 ， 用 起 来 方便 。 一 天 可 洽 抹 棉花 11 一 13 诅 ， 比 当 地 用 毛笔 涂 抹 ， 可 提高 效率 10 倍 左右 ， 且 使 用 轻便 ， 对 
使 用 方 法 ， 把 喷 坑 车 推 到 工作 地 点 ， 由 推行 的 人 扳 动 嘲 简 压 杆 ， 另 一 人 拿 喷 管 ， 安 和 ， 

就 可 进行 喷 药 。 等 周岁 作物 喷 完 后 ， 再 移动 车 子 。 年 


本 


休 国 扣 具 展 鉴 会 央 植 纠 保 势 机 伴 8s 类 
科学 普及 出 ' 版 社 出 经 ， 每 页 定价 二 分 
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双 管 竹 推 喷 才 半 


改装 单 位 ; 云南 省 大 还 白族 自治 州 宾 川 卫 蔓 具 修配 厂 。 

用 洽 及 特点 ， 用 以 喷射 莉 剂 ， 防 治 作 物 病 虫害 。 改 装 容 易 ， 效 率 高 。 每 日 可 怖 是 一 
14 喜 ， 比 未 改装 前 提高 数 率 3 倍 什 。 

构 造 : 莉 液 本 放 在 木 制 三 输 车 架 上 ， 车 架 距 地 高 度 系 根据 输 之 大 小 而 定 。 莉 
液 桶 成 构图 柱 形 ， 长 50 公 分 ， 宽 28 公 分 ， 高 50 公 分 。 二 咱 简 固定 在 莉 液 桶 内 的 前 后 方 ， 
莉 液 桶 上 在 中 间 横 装 一 方 林 ， 并 用 铁 筋 固定 于 车 架 上 。 压 杆 的 中 部 安装 在 横 本 中 国 用 


铁 柱 制 成 的 支点 上 ， 在 读 支 点 前 后 的 压 杆 上 分 别 与 雨 咯 简 塞 杆 相 连接 ， 扳 动 压 杆 时 邯 可 ， 


使 嘻 简 塞 杆 上 下 运动 ， 淮 行 喷 需 。 
使 用 方 法 :加 满 薄 液 后 ， 志 三 人 操作 ， 一 人 各 持 雨 个 喷头 ， 一 人 扳 动 压 香 ” 吉 
可 喷 需 。 喷 需 时 ， 车 子 停放 一 处 ， 等 周转 作物 喷 完 后 ， 再 推动 车 子 ， 移 动 到 另 一 位 置 。 





植物 保护 机 栅 妆 
每 页 定价 一 分 


全 国 肯 只 层 剖 会 衣 
科学 次 及 出 版 社 出 版 








CE 二 人 到 
二 人 有 本 2 人 /所 昌 
站 在 人 就 者 

| 
后 
植保 20 


手 推 独 输 四 管 喷 吉 说 


创造 . 者 ;湖北 省 武 痰 市 几 业 艳 被 生产 合作 让 。 

用 途 和 效能 : 庆 于 棉花 及 其 他 旱田 作物 喷 莉 治虫 。 一 人 操作 ， 每 日 可 喷 40 一 50 获 。 
效率 高 ， 省 力 ， 操 作 简便 。 

构造 和 性 能 : 手 推 独 输 四 管 喷 需 车 是 由 独 输 推 车 、 莉 波 箱 、 两 个 嘲 简 和 喷 管 等 租 


和 成。 邯 液 箱 是 由 铁皮 做 成 ， 半 在 独 输 车 上 }， 箱 内 上 世 有 两 个 嘲 简 ， 人 每 一 咖 简 安 一 喷 答 ， 人 


个 喷 管 有 两 个 喷头 ， 分 别 装 在 药 液 箱 前 方 雨 边 ， 喷 头 高 低 可 上 下 习 整 。 咖 和 塞 枉 的 区 
动 ， 是 由 行走 输 山 上 安装 的 曲柄 连 杆 机 构 带 动 。 行 走 输 和 轴 之 问 有 一 简单 离合 器 。 当 推 


培 行 进 中 不 需 喷 圳 时 ， 喜 扳 动 离合 器 手 把 ， 喷 者 就 会 停止 。 车 架 和 车 恰 是 由 角 铁 和 铁 板 


焊接 而 成 。 是 长 为 1.3 公 尺 ， 颠 汐 0.52 太 尺 ， 高 为 0.75 公 凡 。 
使 用 方法: 工作 时 先 把 欧 液 裔 配 好 ， 革 大 药流 箱 中 。 根 据 需要 调整 喷 洋 的 高 
黎 ， 鼎 一 人 推动 小 车 ， 吉 可 以 进行 喷 才 。 






ss 一 一 号 一 






AI 
ss 和 人 2 
Eee 市 输 珊 
识 合 人 喜 档 造 图 





创 造 老 河北 省 石家庄 市 西 三 地 扣 业 直上 只 李 愉 休 。 
用 泛 ， 在 棉 北 垄 释 上 诊 抹 “1059” 共 液 ， 以 防治 棉 蚜 和 | 疆 遇 昧 


克 。 造 ， 由 小 木 输 、 准 抒 、 莉 液 桶 及 纵 攻 刷 各 两 个 组 成 。 森 输 直 径 18 公 分 ， 装 “ 


-其 周围 开 有 小 圆 孔 ， 其 周围 用 铁 攻 荣 有 猪 丢 作 的 途 熙 剧 。 


重用 方法 及 效能 ， 使 用 时 ， 先 在 两 个 药 液 本 内 此 满 茹 液 ， 然 后 一 人 礁 荐 的 把 顺 行 前 重 


走 ， 并 按 槐 花 行距 将 两 推 把 送 当 分 开 或 合 反 ， 使 泛 熙 剧 与 槐 节 接 钴 ， 这 时 欧 液 即 可 通过 


0 20 故 ， 比 当地 人 工 洽 二 用 
涂 基 刷 涂抹 在 棉花 蓝 穆 上 。 每 次 途 抹 两 行 ， 一 人 一 天 可 旗 抹 覃 花 20 庆 下 。 受 硕 选 ，. 轻 的 如 杂 章 、 谷 站 等 被 气流 带 到 集 床 室 落 丰 集 厌 村 ， 由 出 口 (2) 排 屿 ;元 属 先 


提高 效率 10 倍 以 上 。 使 用 轻便 省 项; 且 能 保证 人 的 安全 。 


途 药 出 
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-下 《-0.8 谷 物 精 选 机 _ 


天 


上 。。 和 制 造 单 位， 河南 省 地 方 网 次 开封 机 械 厂 。 了 
用 轿 及 数字 ， 用 于 消除 混在 各 子 中 的 末 物 及 章 件 于 ， 汐 尖 小 变 久 是 病 粒 ， 关 可 WA ， 


二 


以 活动 ， 以 便 萌 他 药 液 桶 的 间距 ， 来 适 应 攀 花 的 不 同行 距 。 欧 波 桶 固定 在 推 把 上 ， 横 高 得 由 Re 
22 公 分 ， 直径 9 公分 。 在 桶 底 的 外 便 开 一 小 已 ， 焊 有 药 液 管 。 药 液 答 的 顶端 封闭 ， 而 在 本 - 顺 / 时 ; 


RS 民 小 麦 为 0.8 一 0.85 呆 / 和 小时; 

梭 豆 为 0.45 一 0.5 顺 /小 时 。 
-构造 及 性 能 ， 工 《一 0.8 谷物 精 选 机 是 由 受 粮 斗 、 升 运 装 苇 、 风 局 掩 座 上 装置、 节选 
，， 装 慎 、 精 选 装置 、 排 种 装置 、 机 架 、 前 后 输 及 传动 装置 所 组 成 。 其 工作 过 程 如 下 : 

先 把 要 精 选 的 谷物 放大 受 粮 斗 ， 由 其 下 边 出 口 太 升 运 器 升 至 集 粮 槽 ， 进 天 后 跑 气 道 
的 谷物 落 大 和 粗 舟 上 ， 大 的 杂 物 轻 盘 面 移 太 集 床 棱 ， 由 出 口 (1) 排出 。 谷 物 由 粗 盘 落 不 精 
二 往 ， 碎 的 、 普 小 的 谷 粒 和 章 种 等 泾 粗 饰 落 大 集 粮 到 槽 ， 由 出 口 (3) 流出 ， 兽 入 上 的 谷 粒 
人 


_ 超 通 选 及 大选 过 的 种 灶 ， 由 和 阴 架 研 满 斗 而 落 人 精 选 箭 中 。 当 清理 大 麦 时 ， 须 将 YV 形 
楂 下 面 的 活 门 关上 清理 小 麦 时 续 将 活 四 打开 ， 志 短 的 种 粒 由 精 选 箭 圆 宿 带 到 V 形 村 
里 ， 由 绞 恒 向 后 推 鞍 ， 从 出 口 〈《4) 流出 。 最 后 留 在 精 选 箭 里 的 谷物 就 是 精 选 过 的 种 子 ， 
_ 郁 漏 斗 大 升 运 器 左 侧 ， 由 升 运 粮 斗 渤 到 上 面 ， 如 需 拌 莉 ， 则 与 感 莉 器 下 来 的 莉 物 混 售后， 
， 科 措 拌 简 ， 由 屿 口 (6) 流出 ;如 不 需要 撞 莉 ， 则 种 子 直接 由 出 口 5 流出 而 不 轻 揽 扒 
” 简 。 

使 用 方 法 ， 本 机 器 可 以 用 3 一 3.5 早 力 的 电动 机 带动 ， 如 无 电源 ， 也 可 以 用 相当 音 
“ 力 的 锅 驼 机 、 柴油 机 或 煤气 机 等 。 使 用 前 ， 应 进行 油 滑 ， 检 查 各 联接 件 是 否 有 松动 现 


0。 委 ， 各 从 了 应 近 里， 关上 和 从 本 度 ， 报 动 主 由 度 各 ， 痪 末 各 部件 有 无 从 动 和 了 


击 、 摩 擦 现象， 如 有 应 立即 届 整 。 
所 选 种 子 如 不 需 拌 医 ， 应 将 小 键 输 旁 的 离合 器 打开 ， 把 升 运 器 旁 的 小 手柄 向 反 时 针 
和 方向 扳 动 ， 将 拌 欧 种 子 口 玉 住 ， 将 盛 攻 器 中 的 熙 量 指示 针 扳 到 “0 ” 字 位 置 : 必要 时 可 
， 将 三 角 皮 带 除 去 。 所 选 种 子 ， 如 需 振 莉 ， 应 将 离合 器 合 上 ， 把 升 泛 器 旁 的 小 手 把 向 顺 时 
对 方向 扳 到 限 栋 位 置 ， 把 捕 选 种 子 口 并 住 。 在 史 东 加 内 例 太 东 物 ， 把 药 量 指示 针 柜 据 需 
“要 调节 到 庆 当 位 置 。 
时 前 怕 旺 的 调节 ， 将 手 柯 调 到 以 下 位 甘 ， 
小 帮 4 一 上 .5 大 夺 2.5 一 355。 
后 及 量 的 疆 节 :， 把 手柄 导 到 以 下 位 匿 ; 
小 麦 2.75 一 3; 大 瘘 2 一 2.75。 
解 子 的 选用 ， 可 贿 考 下 列 标准 选用 : 
小 麦 ”“ 上 简 孔 宽度 为 3.5 一 3.75， 下 入 孔 寅 度 为 2.5 一 2 .75; 
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大 麦 ” 上 短 孔 赛 度 为 3,5 一 3.75， 下 馆 孔 真 度 为 2,25 一 2.5。 
淮 行 以 上 淮 备 后 ， 哉 可 开车 试 配 ， 观 终 从 芝 


选 种 。 


To ED 





泛 圭 是 否 正常 。 如 无 并 题 即 可 光伏 灌 行 
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机 器 的 工作 汉 程 图 


自 相 片 上 分 高 出 的 重 虱 尊 物 。 
2， 由 豚 气 省 分 离 出 的 权 接 辑 物 。 
3。 才 过 站 入 片 分 离 出 的 要 食 。 


2 
中 


至 国 祭 具 展 融会 六 
科学 芮 及 出 版 对 出 版 


6 ， 


经 过 示 选 篇 挝 选 出 短 袜 的 谷物 。 


。 者 过 至 部 辖 选 后 的 畏 选 种子。 ， 


汉 过 捍 择 简 与 灶 物 混合 后 的 皖 妆 种 子 。 
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创造 单位 ;安徽 省 合肥 嚼 汪 宙 械 厂 。 

用 途 和 效能 ， 庆 于 棉花 喷 酒 莉 液 。 一 人 操作 ， 一 避 幸 引 ， 人 等 天 可 喷 莉 60 南 去 者 。 

构造 和 性 能 ， 此 轧 拉 喷 才 车 是 由 车 架 、 莉 波 桶 、 嘲 简 、 传 动 和 喷 才 等 部 分 钴 成 。 守 
架 是 木料 做 成 ， 支 持 在 两 个 铁 输 轴 上 ， 桔 输 直 径 为 40 公分。 机 架 前 边 安 有 两 个 嘲 简 ， 其 
活塞 和 曲轴 连 杆 相 联 ; 曲轴 安装 在 嘲 简 前 边 的 机 架 上 。 有 曲轴 的 堪 端 安 有 小 皮带 输 和 高 合 
器 〈 小 皮带 输 是 套 在 曲轴 上 的 ) ， 小 皮带 输 由 皮带 和 左 车 输 内 侧 安装 的 大 皮带 输 相 联 ， 
大 皮带 输 和 车 轴 一 齐 转 动 ， 因 此 当 车 子 前 进 、 离 合 器 烙 仿 时， 行走 输 的 动力 便 通 过 皮 
带 输 传 答 曲 轴 过 杆 ， 人 带动 活塞 往复 运动 。 基 液 梢 是 横 装 在 机 架 上 的 〈 是 铁皮 做 的 ) ， 莉 
液 桶 后 边 的 机 架 上 安 有 压 蓉 简 ， 此 简 与 别 简 由 钢管 相 了 。 甘 缩 简 上 边 安 有 安 公 关 和 回 孙 
边 何 接 有 一 钢管 ， 下 面 分 成 六 个 分 管 ， 各 安 有 喷头 ; 中 头 是 安 紫 在 车 架 后 边 的 支架 上 ， 
喷头 高 低 可 由 专门 手 把 进 行 调 整 。 

使 用 方 法 ， 使 用 时 ， 先 把 蕴 液 棚 装 满 药流 ， 由 一 头 牲 冀 替 引 ， 一 人 操作 》 当 喷 老 
车 夫 大 田间 后 ， 便 可 扳 动 离合 器 秆 ， 接 合 离 合 器 ， 喷 头 便 开 始 喷 莉 。 此 时 应 根据 作物 情 
训 ， 调整 喷 管 高 低 。 当 行进 中 不 需 噬 莉 时 ， 便 可 鬼 动 帘 合 器 杆 ， 分 离 歼 合 器 ， 喷 莉 便 可 
停止。 
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创造 单位; 安徽 省 东 沪 县 新 安 木 恬 入 。 。 


用 途 和 效能 ， 用 于 小 考 、 大 麦 、 高 妇 等 多 种 农作物 莉 剂 排 种 。 一 人 操作 ， 每 天 可 撞 


种 2,000 开 左右 。 


糟 造 及 性 能 ， 此 择 种 器 是 二 一 个 玉 角 形 往 体 的 罕 忆 排 藻 杠 和 支架 碍 成 。 排 东 桶 太 角 


形 的 对 角 线 长 37 公 分 ， 梢 长 67 公 分 ， 支 持 在 高 8T 公 分 的 架子 上 。 担任 支承 和 转动 作用 的 


横 四 穿 过 拌 莉 桶 的 对 角 嫉 ， 轴 的 一 端 有 斤 把 。 在 拌 莉 桶 有 斤 把 的 一 端 开 一 方 孔 ， 是 进出 - 


料 的 地 方 ， 孔 上 装 一 个 盖子 ， 可 以 自由 情 闭 。 


这 种 拌 种 器 的 特点 是 尾 快 ， 一 人 即 可 操作 ;同时 因为 双 部 均 系 木 制 ， 造价 亦 很 低 


使 用 与 保荐 ;把 种 子 和 莉 剂 按 规 定 比 例 从 和 进出 料 孔 放大 ， 盖 好 盖子 ， 然 后 斤 动 排 莉 


栅 3 一 4 分 链 ， 即 可 将 种 子 拌 好 。 
因为 裤 轴 通过 崩 内 对 角 继 方向 ， 所 以 进出 料 孔 有 时 在 上 ， 有 了 时 在 下 ， 这 就 葵 进 出 料 
齐 造 了 条 件 。 


. 
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公国 撩 具 层 寓 会 包 
科学 背 及 世 版 社 册 上 


铺 
6 矿 f 


让 ， 创 寺 者; 山东 省 冠 县 城关 铁 业 社 。 
下 用 疮 及 效率 ， 适 于 各 种 作物 喷 萝 液 用 。 由 一 人 操作 ， 亿 日 可 喷 需 20 诅 左右 。 
下 构造 及 性 能 ， 手 推 市 喷 才 器 是 由 独 栓 车 、 东 液 彬 、 别 简 等 部 分 粗 成 。 讲 架 为 木 制 三 


上 区 形 ， 前 端 固定 在 内 由 上， 后 端 用 二 本 棍 作 支柱 ， 车 办 直径 为 3 公分 ， 车 架 离 地 33 公 
， 分。 莉 波 桶 固定 在 车 架 上 ， 其 直径 为 33 公 分 ， 高 为 30 公 分 。 别 简 安 装 在 莉 液 桶 上 边 的 木 ， 
于 架 上 ， 下 边 插 大 熙 液 桶 内 ， 哮 简 寨 村 污 木 架 上 边 安装 的 横 木板 相 联 ， 此 横 木板 用 连 李 与 
二 计 输 师 上 的 曲柄 相 联 。 当 车 轮 想 动 时 ， 则 通过 曲柄 连 杆 机 构 带 动 嘲 简 塞 村 上 下 运动 。 曲 


和 柄 基 为 0.15 公 尺 ， 连 杆 长 为 1.15 公 尺 。 喷 老 车 总 长 为 1,73 公 尺 ， 宽 为 0.8 公 尺 。 使 用 方 
1 便 ， 省 力 ， 制作 简 齐 。 
让、 使 用 方法 :此 喷 老 车 可 安装 一 个 别 简 ;也 可 安装 两 个 别 简 ， 工 作 时 可 把 喷 管 放 在 
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双 和 葵 手 压 喷 喜 熙 


创造 香 位 ， 上 海 闽 业 莉 械 厂 ， 

用 泛 及 特点 ， 适 于 在 平地 果 国 、 荣 园 中 喷 莉 。 移 动 方便 ， 效 率 高 ， 每 日 可 喷 中 等 采 
树 4 一 5 南 。 

构 造 ， 由 车 架 、 莉 液 柄 ， 别 简 、 喷 管 等 部 分 棚 成 。 车 架 前 边 有 两 个 行走 输 ， 
后 边 笃 有 二 铁 腿 支持 。 莉 液 精 安 在 车 架 上 ， 莉 液 桶 上 安 有 嘲 简 及 压缩 简 ， 嘲 简 塞 杆 的 动 
作 是 由 上 边 的 压 杆 来 带动 的 ， 当 扳 动 压 杆 时 ， 呆 简 便 把 莉 液 压 到 压缩 简 内 ， 然 后 沟 喷 管 
喷 册 。 压 缩 简 上 安 有 雨 个 皮 管 ， 长 度 为 7 公 尺 以 上 ， 人 笨 个 皮 管 上 有 五 个 喷头 。 另 外 在 区 
液 桶 中 还 上 装 有 担 拌 器 ， 由 压 杆 机 构 来 带动 。 
| 使 用 方 法 ， 工 作 时 由 三 人 操作 ， 二 人 拿 喷 管 ， 一 人 扳 动 压 杆 ， 就 可 进行 喷 需 。 和 但 
当 喷 才 车 周围 的 作物 喷 完 后 ， 就 把 喷雾 车 移动 到 另 一 位 置 ， 再 进行 喷 老 。 


别 简 
技 拌 器 拉杆 
莉 液 简 


村 物 保护 机 找 关 
每 下 定价 一 分 


公国 农具 展品 会 调 
科学 普及 出 版 让 出 版 


制造 香 位 ;苏州 藉 业 药械 厂 。， 
用 途 和 效能 : 通 于 果树 、 稻 田 等 作物 的 喷雾 治虫 。 有 所 二 人 操作 ， 俘 日 可 喷 20 一 30 


_ 喜 ， 喷 才 质 量 较 好 。 


构 造 : 此 喷 需 器 系 由 琴 个 区 式 汽 地 硼 成 ， 一 上 一 下 违 成 一 体 ， 下 边 有 固定 汽 
人 缸 的 木板 。 两 个 活塞 由 同一 村 杆 操 毗 ， 而 两 和 之 问 为 模 杆 的 支点 。 扳 动 柜 杆 ， 一 缸 就 从 
项 液 桶 中 奴 进 莉 液 ， 另 一 所 就 把 吸 进 的 欧 液 压 迁 到 上 边 的 压 锭 简 中 。 于 缩 简 安 有 政 管 和 
了 弄 头 。 工 作 压 力 为 10 公 斤 /平方 公分 ， 喷 需 质 量 琉 好 。 

使 用 方法 : 工作 时 ， 先 把 莉 液 在 莉 液 桶 中 配合 好 ， 然 后 把 吸 基 液 的 皮 管 放 太 菊 液 
捅 中 ， 一 人 扳 动 模 杆 ， 一 人 掌握 喷头 ， 就 可 进行 喷 圳 。 人 每 当 附 近 作 物 喷 完 以 后 ， 百 移动 
一 新 位 置 狠 和 续 进 行 奔 需 。 


植物 保护 机 械 关 
每 页 定价 一 分 


至 国 拓 只 民 宽 会 扩 
科学 壮 及 出 版 得 出 版 





Eee ”，” 单 验 手 压 喷 均 车 


剧 造 单 位 : 安徽 省 肥 西 县 上 派 林业 昔 。 二 全 二 制造 单位 : 上 海 擂 业 莉 械 厂 。 全 
用 途 和 效能 :外 于 作物 喷 粉 治虫 ， 一 人 操作 ， 每 天 可 喷 酒 20 一 25 南 。 六 ”用途 及 效能 适 于 山地 或 坡地 果 岗 喷 需 治虫 。 效 率 高 ， 移 动 方便 ， 全 可 红 中 等 ES 
。 。 粒 造 和 性 能 ， 木 制 手 撕 喷 粉 器 主要 是 由 一 个 森 箱 、 优 动 及 喷 粉 简 等 装置 构成 。 本 箱 三 树 3 一 5 故 。 人 
”后 部 成 图形 ， 直 径 为 ?7 公分， 内 紫 有 风扇， 帮 扇 有 了 四 片 大 局 叶 。 木 箱 的 上 下 底 均 为 平 ， 造 ， 单 栓 手 压 喷 需 车 是 由 独 栓 车 、 药 液 桶 、 咖 箭 竺 部 分 粗 成 交情 章 如 二 
的 ， 宽 为 16 公 分 ， 上 底 长 23 公 分 ， 下 底 长 30 公 分 。 木 箱 的 前 上 部 为 药粉 箱 ， 其 下 边 为 通 制 成 ， 前 边 由 腰 皮 榆 支持， 后边 直 璀 铁 柱 支持 。 药 液 桶 固定 在 言 架 上 ， 有 是 铁皮 枚 
帮 道 ， 莉 粉 箱 与 风 属 室 、 通 质 道中 并 安 有 木板 相隔 。 莉 粉 箱底 板 是 倾 铬 的 ， 前 边 低 ， 在 ， 和 生 为 100 公 天 。 在 莉 液 彬 上 边 装 有 嘲 简 、 压 缩 简 , 咖 简 是 由 上 边 的 双 辟 压 杆 来 抬 
前 边 开 有 一 漏 粉 口 与 通风 道 相 通 。 攻 粉 箱 的 中 间 安 有 一 挠 拌 詹 料 输 ， 上 边 有 一 开口 力 寺 习 在 压 篇 简 上 搂 有 二 个 皮 管 ， 仓 个 皮 管 上 接 有 一 喷 答 ， 并 带 五 个 喷头 。 在 欧 液 福 中 安 
” 帮 莉 粉 用 ， 荐 安 有 一 木 盖 。 在 木 箱 的 前 端 ， 安 有 一 出 用 、 出 莉 木 答 ， 上 矢 有 铁皮 制 的 喷 排 器 ， 由 别 简 压 杆 束 动 。 池 
粉 管 ， 喷 汾 管 另 一 端 有 两 个 喷 粉 头 。 民 局 及 撕 拌 输 的 运动 是 由 手 斤 把 带动 的 。 在 木 箱 两 村 使 用 方法: 使 用 时 由 3 人 操作 ， 把 配合 好 的 莉 液 放大 莉 液 桶 内 ， 将 喷 圳 车 蕉 到 需 
便 固 定 有 一 方形 木 棋 ， 在 森 箱 的 右 侧 ， 本 箱 与 木 框 之 问安 有 一 木 栅 ， 轴 上 安 有 一 大 询 输 二 。 亚 喷 药 的 地 方 ， 二 人 拿 着 喷 答 ， 一 人 扳 动 喇 简 压 杆 ， 就 可 进行 喷 圳 ， 皮 管 长 为 7 公 尺 以 
人 款 5 个 访 ) ， 轴 端 安 有 一 斤 把 ， 大 帮办 前 边 与 担 拌 栓 机 上 的 小 疹 输 〈 共 # 个 族 ) 相 堵 于 ULE， 因 此 移动 一 次 ， 即 可 喷射 粹 大 的 面积 。 
合 ， 后 边 与 略 局 轴 上 的 小 请 输 〈 共 8 个 商 ) 相 和 结合 。 因 此 斤 转 手 扫 把 ， 通 过 施 栓 ， 便 带 寺 
动 风 局 及 提 拌 输 转 动 .，  ， 
使 用 方 法 : 使 用 时 一 人 操作 ， 先 往 东 粉 箱 内 装 好 药粉 ， 盖 好 盖子 ;然后 左手 所 术 午 。 
箱 上 的 方形 本 杠 ， 右 手 斤 斤 把 ， 即 可 进行 喷 粉 。 际 .,， 
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将 力 输 动 式 喷 需 说 
创 洁 单位 : 上 海 咀 旺 欧 械 厂 。 生 志 


用 途 及 效 表 ， 适 于 杨 花 和 其 他 寅 行 中 概 作物 喷 厅 防 洁 病 虫 赫 。 工 作 时 由 二 人 操作 
一 头 粕 冀 索 引 ， 信 日 可 喷 杭 田 200 余 南 。 区 
构造 及 性 能 ， 冀 力 轮 动 式 喷 需 车 是 由 车 架 、 欧 液 桶 、 嘲 简 、 喷 管 等 部 分 钥 成 ， 药 汪 


孝 模 村 在 车 架 上 ， 其 容量 为 120 公升 。 嘲 简 共 四 个 ， 分 别 装 在 输 架 上 。 别 简 活 窄 的 动作 
是 由 行走 粹 传动 动力 来 带动 的 。 在 两 个 行走 夫 内 侧 输 上 ， 各 安 有 施 输 ， 另 有 -一 小 旧 烙 和 
它 咬合 ， 在 小 访 输 轴 的 另 一 端 ， 安 有 曲柄 和 连 杆 ， 回 杆 联 搂 斤 营 ， 斤 璧 和 嘲 简 的 活塞 相 


联 。 因 此 当 喷 需 车 前 进 时 ， 行 走 输 便 通 过 施 输 、 曲 枉 速 杆 、 斤 璧 而 带动 嘲 简 活塞 运动 ， 
了 于 是 便 把 药 液 从 药 液 桶 中 压 迁 到 压 熔 桶 内 ， 然 后 经 喷 管 喷 出 。 斤 璧 村 上 有 三 个 孔 ， 可 测 
区 活塞 运动 的 行程 。 在 压 熔 桶 上 工 安 有 回 水 间 ， 用 一 皮 管 与 蕴 液 桶 下 边 的 出 未 口 相 联 ， 
当 愤 寓 车 在 行进 中 不 需 喷 圳 时 ， 便 可 转动 回 水 阅 手 把 打开 有 关门， 于 是 由 响 简 压 法 来 的 药 
液 便 通 过 回 水 管 ， 又 过 回 药 液 梢 下边 的 出 水 口 处 ; 如 压力 过 天 也 可 自动 把 此 关 打 开 ， 莉 
液 将 通过 回 水 管 回 到 攻 液 桶 下 边 出 水 口 。 喷 管 安装 在 车 架 前 边 ， 兴 三 节 ， 当 运 愉 时 可 把 
边 侧 璀 节 立 起 固定 起 来 ， 喷 管 高 低 可 以 调节 ， 其 喷射 高 度 可 达 0.8 公 尺 ， 工 作 实 度 可 丰 
6 一 7.2? 公 尺 , 翰 距 届 整 范 园 是 ! 一 1.2 公 尺 。 此 喷 圳 车 车 架 坊 高 ,能 对 丙 高 的 作物 进行 喷 蕴 ， 
低 ， 然 后 使 糙 冀 前 进 ， 即 可 淮 行 瑛 需 。 当 行进 中 不 需 喷 需 时 ， 便 可 扳 动 回 水 阅 手 把 ， 打 
开 同 水 跑 活 男 即 可 。 








生 


人 


就 造 昔 位， 黑龙 江 省 手工 业 管理 局 。 
本 ”得 ， 在 底座 两 端 咨 起 的 部 分 上 各 有 三 小 孔 ， 孔 内 安装 着 灾 铁 的 朝 稍 。 两 [型 弹 


机 下 问安 在 底 可 处 部 分 (来 然 珊 的 下 面 ) ， 璋 笑 贞 则 套 在 两 夹 铁 之 上 《在 弹 笑 张 开 姑 ， 


二 ) ， 底 座 上 固定 一 踏板 架 ， 在 架 上 安装 活动 的 踏板 ， 而 架 的 另 一 端 则 安装 一 卡 销 。 
用 “法 ， 用 两 脚 蹊 住 V 型 弹簧 , 将 弹 笑 压 稿 , 则 弹簧 上 便 被 移 到 夹 折 下 ， 这 时 将 夹 铁 

高 两 风 分开， 其 一 侧 用 卡 销 卡 住 〈 卡 销 顶 端 卡 在 踏板 上 ) 。 朗 可 将 夹子 放 在 狐 道 上 ， 用 

苇 茜 扒 在 一 个 较 重 的 东西 上 ， 起 者 用 长 条 条 人 地 内 。 在 来 上 要 伪装 好 ， 当 有 猥 踪 上 时 ， 


狠 屡 就 被 夹 住 。 
在 安打 狐 夹 子 时 ， 应 注意 手 的 安全 。 
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背 质 式 喷 老 器 


创 造 老 : 山西 省 安民 县 农业 建设 局 改制 。 
用 途 及 区 能 ， 适 于 棉花 喷 药 液 防 治 病 昌 害 。 一 人 操作 ， 每 日 可 喷 15 一 20 再 。 
构 造 ; 方 负 式 喷 用 器 是 由 药 液 桶 、 单 管 喷 才 器 、 号 管 租 成 。 桨 液 桶 是 用 莹 ; 
江油 桶 改 成 ,' 桶 上 边 二 对 角 处 开 两 个 圆 口 ， 一 口 为 安装 音 管 愤 条 器 用 ， 一 口 为 放 区 液 
营 喷 才 器 上 部 有 一 把 手 ， 橡 


二 活 赛 之 动作 是 由 -上边 的 杠杆 操 物 ， 此 
杠 本 是 以 药 液 桶 旁边 安信 的 木板 作 支 点 ， 中 间 和 时 管 喷 需 强 


公 后 经 喷 管 喷射 出 去 。 此 喷 喜 

7 We 昱 1 Ce da 二 1 JJ- 克 本 区 

研 都 是 旧 料 改制 的 ;制作 容易 ， 成 本 低 。 

广泛， 使 用 时 一 人 操作 ， 先 把 配合 好 之 殉 液 帮 入 药 液 柄 内 ， 然 后 把 菜 波 全 再 在 
方 上 ， 一 手 拿 喷 管 ， 一 手 搬 动 杠杆 ， 即 可 进行 喷 获 、 





EC ie 5 沙 上 
畦 管 喷 才 器 


公国 农具 展 蜗 会 糊 


植物 保护 机 丰 炎 
科学 菩 及 出 版 对 出 版 人 


每 页 定 价 一 分 





轿 式 布袋 撤 粉 器 


创 造 者 ;陕西 省 长安 县 农民 。 

用 途 及 获 能 ;， 尖 于 棉花 、 小 麦 、 称 了 予 等 作物 的 撒 粉 治虫 工作 。 每 月 工作 8 小 时 ， 可 
氢 40 余 南 。 

构造 及 规格， 用 6 太 长 的 竹 竺 两 根 ， 扎 成 轿 杆 状 的 架子 ， 以 便 前 后 两 人 招 着 搬 业 。 
在 抬 杆 中 部 的 上 方 横 扎 一 根 长 的 竹 午 ， 用 来 悬 持 布袋 另 用 一 根 长 竹 笔 ， 将 布袋 底部 所 
大 的 竹 饶 芭 扎 其 上 ， 关 在 此 杆 中 部 紧 扎 二 根 2 尺 长 的 竹简 ， 称 为 操 秋 杆 。 两 操 丝 杆 之 间 
相 下 欧 2 尺 ， 布 袋 用 粗布 (面粉 袋 妆 可 ) 制 成 ， 体 积 可 容 药 粉 3 厅 ， 袋 底 要 悉 上 一 粮 符 
筷 撑 展 ， 便 于 葛 粉 漏出 。 口 袋 用 相 赵 兢 束 紧 ， 基 于 上 杆 的 下 面 ， 袋 底 的 人 竹 筷 用 固 耦 紧 扎 
二 下 杆 上 ， 共 6 一 7 个 布袋 。 这 种 撒 粉 妖 制 造 容易 ， 成 本 低 ， 使 用 方便 ， 歼 率 高 。 

使 用 方法 : 先 将 药粉 装 大 布袋 ， 每 袋 装 药 一 厂 ， 不 可 太 多 } 然后 将 袋 口 用 地 束 
其 ， 并 持 在 上 边 横 杆 上 。 拷 粉 后 ， 由 二 人 一 前 一 后 抬 着 ， 在 要 撒 粉 的 田 里 和 步 前 进 ， 后 
边 一 人 用 两 手提 着 操纵 杆 ， 边 走边 揪 动 (每 走 一 步 斤 动 2 一 3 区 ) 将 袋 中 的 药粉 撒 在 害虫 
或 作物 上 。 使 用 这 种 撒 粉 必 ， 前 面 的 人 用 力 较 少 ， 后 面 的 人 比较 辛苦 ， 工 作 时 前 后 可 相 
五 盏 换 。 如 治虫 区 作物 低 矮 时， 前 面 一 人 可 将 振 杆 提 在 手中 ， 使 布袋 放 低 ， 沽 少 药粉 被 
芭 了 歇 获 的 损失 。 
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